HOSP IT ALS LOKKAN 

Nr. 2 Klasse A FREDET 

8 (revet) 



Q 

7 




i f~\ f ti Airnf \ 

IU , i BVBl ) 




1 1 
I I 




1 0 


fl 


1 ■a 

' 3 




1 




1 >? 




16 


fl 


1 7 




18 


fl 


1 Q 


fl 


91 


fl 




fl 


•O 




27 


C 


29 


— • 


31 


c 


33 




35 


c 


37 




39 




i+1 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Hospitalsløkkan 
Betegnelse Hospitalet 



nr. 2 



Eier 1970 Fospi tal s s tif t ei s en 
Takst kr. 8 50 0 00 Areal tomt 1 992 m '. bygninger 
Bruk Gamlehjem 



Oppl»r« 



1842-45 



tidligst 



KJtNT 

Siste brann 



senest 



omkring 



"antT 



Tidligere branner 



Byggherre Hospitalet 0ppr . bruk 
Arkitekt Theodor Broch (utkast) F.H. Stockfleth ( arbeids tegnin- 
r 3 i er i — 



Piantype Hovedbygn. med gjennomgående midtgang ellers midtkorri- 

doi- og smårom, 4-fløyet anlegg med vest og nordfløy nyer|9 
Hovedmål enn hovedbygn . 



Etasjer ~ 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Forblen. 

tegl, slemmet og malt 

Valmtak, svunget, glaserte 
teglpanner 



Kjeller under det meste av 
bygningene 



Eksterier Symmetrisk, klassisistisk fasade med svakt framtrukket 
midtparti. Midtportal med profilert ommramming i puss. 
Iuer e inS3 n, smS m u n irf V midt P artiets vinduer. Krysspos tvin- 
Stort sett opprinnelig rominndeling. 
Gårdsplass, 
Uthus 



Interier 



Ombygging 

1900 
1929 
1935 

1938 
1951 



Tilbygg med priveter i nordvestre hjørne 
Østfløyen: Romoppdeling og utvidelse av kjeller 
Nordfløyen påbygd en etasje 

Kjeller utgravd under nordlige del av hovedbygn. 
Kobbhus i gavlene, innredning av kvistrom 
Ny vestfløy 



Tegninger, oppmålinger 

1843 Original tegninger sign. Fredrik Hannibal Stockfleth byarki- 
Planer østfløy BA 

Plail. etg. og kjeller, snitt gård=- fasade 
Planer, snitt fasader nordfløy BA 
Plan loft BA 

Plan 1. og 2 



1929 
I93k 
1935 
1938 

19^3 



vet 



BA 



etg. — BA. 



Iflg. Ingrid Pedersen tegnet a-v 
dansk arkitekt J.D. Herholdt 
Steintrapp med smi jernsrekkverl 
hellelagt f or.taug foran byg- 
ningen. 



Port mot Hospitalsgt. i kvadrerjt 
mur 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Posi tive 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



A 
A 
A 
A 



A (Fredet ) 



Dato 3.^.19/5 
Sign L.F. 



Gate Hospitalslokkan nr 2 


Eldre bilder 

Tegning før 18^2 (Kirken 
og Hospitalet fra sydøst 
kopi THF. 


Fo,0 Gatef asad.e : gv.err.e. Pedersen 
j Inngangsdør; Grime lund NK 



Litteratur 

K.G. Noach: Byggevirksomhet i Trondheim 1800 - 1850. 
Innstilling fra en av Stiftsdireksjonen oppnevnt komité 
. Tr.heim 1Q20 

' Lie & Tvete: Stiftelser og Legater i Trondhjém 

Ingrid Pedersen: Smaksskif tninger i trøndersk arkitektur 

1 7o0- 1910. 

Kilder 

G. & W. : Katalog 1926 



Tidligere bygning Hospitalet lå tidligere nærmere kirken, der det nå 
brent Ae#«x 18^2 

Kultur-, personalhistorie Hospitalet opprettet av Magnus Lagabøter 1277 

( Erkebiskop Jon Raude) 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalsløkaan nr- 8 
Betegnelse 


Eier 1970 Mo seng, Ruth 

Takst kr 18. QOO Areal tomt i 3 -m J bvaninaer 
Bruk 




Oppført tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 


Grunnmur 
Vegger 


Kjeller 


Tak 




Eksteriør 




Interiør 




Gardsplass, 
Uthus 




Ombygging 


Tegninger, oppmålinger gpA 




Ønskelige forandringer 


Rivingstillatelse 1970 




Ellers ingen oppi. i BA 




Revet 


Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 




Priori»ering 




Dato 
Sign 



Hospitalslokkan 



nr. 8 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalslokkan nr. 9 
Betegnelse 


Eier 1970 Larsen, Randi 

Takst kr. 18*000 Areal tomt 163 m* bygninger 

Bruk bolig 




Oppført tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


4NIAIT 


Byggherre 
ArKiteKt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur pusset 

vegger tommer, ligg. panel 


Kjeller 


Tak Saltak.tegl, gesimskasse 




Eksteriør Jevnt fordelte 2-f agsvinduer , profilert omramming. 
Små dimensjoner. 


Interiør 




Gardsplass, 
Uthus 




Ombygging 




1968 Dusj og WC i vestfloyen. 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering C 
Miljovurdering B 




Priorfering C 




Dato 3.4.75 
Sign L. . F . 



Gat « Hospitalslokkan 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalsløkkan nr . 10 
Betegnelse 


Eier 1970 Auran, B. og Nesbakken, B. 
Takst kr. 32 000 Areal tomt 1 39m' bygninger 
Bruk 




Oppført tidligst senest 


omkring 


RJtNT 

Siste brann Tidligere branner 


3SRn 


Byggherre 
ArKiieKi 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 


Grunnmur 
Vegger 


Kjeller 2 m. dyp 


Tak 




Eksteriør 




Interiør 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 

1928 Innredning av melkbutikk 

Ombygd mellom 1928 og ho ? 


Tegninger, oppmålinger 1?2 q pian ^ etg> ? f asadeutsni 1 1 BA. 

19^0 SPA 


Rivingstillatelse 1972 


Ønskelige forandringer 


Revet 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 




Priorfering 




Dato 
Sign 



Gate Hospitalslokkan 


nr. 


10 


Eldre bilder 


Foto 



II. 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



Plan 1. etg. 1928 

Typisk plan med inngangs trapp mot gruevegg 
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Gate Hospitalslokkan 

Betegnelse 


nr. 11 




Eier 1970 El stad , Mary 

Takst kr. 18. 000 Areal tomt 186 m'. 

Bruk bolig 


bygninger 


m' 


Oppført tidligst 


senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




»NT«n 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plantype 






Hoved må I 




Etacier 7 


Grunnmur pusset 

vegger tommer, ligg. panel 




Kjeller 


Tak saltak, tegl 







Eksterier Jevnt fordelte 2-f agsvinduer, flat omramming. 
Modernisert . 



Interiør 



Gardsplass, 
Uthus 



Ombygging 



Tegninger, oppmålinger 



Ingen oppi. i BA 


Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering C 




Prioritering Q 




Dato 3.4.75 
Sign L.F. 



Gata Hospitalslokkan 



11 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Framtidig* planar 




\W 0 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitals løkkan nr . 12 
Betegnelse 


Eier 1970 Wibe, Thor Albert 

Takst kr T 5 000 Areal tomt 1 5 5m J bygninger 

Bruk Bolig 


m' 


Oppfart tidligst 18^2 senest 


omkring l8k2 X 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


»NT»H 


Byggherre 

A rlrilmbt 

ATKIteKI 


Oppr. bruk 


Piantype 3_ rom s plan, brukket hjørne 




Hovedmål 9x6 


Etasjer 2 


Grunnmur forblendet in. skifer 
Vegger tømmer, st. panel 


Kjeller 


Tak Valmet, teglpanner 




Eksterier Enkelt, forsiktig moderniser t • 2-f agsvinduer med hele 
ruter. Flat omramming 

Original, 2-fløyet port mot Batteriveita 


Interier Modernisert 




Gårdsplass, hellelagt 

Uthus 2 etasjer, sidefløy delvis innredet til bolig 


Ombygging utvidelse 1# e tg. mot gården (delvis murt) 
19o0 Bad & wc. i 1. etg. 

196l Innbygging av trapp til 2. etg. Nye "hele" vinduer 
Inngang mot gaten fjernet. Huset i bruk som én 
leilighet . 


Tegninger, oppmålinger 

19^0 SPA 

1960 Plan 1. etg., snitt BA 

1961 Plan 1. og 2. etg., snitt, fasade BA 


x Forordning om brukne hjørne: 
innført 18 

Eldre bygning kan ha blitt 
skadd ved brannen i 1842 


.Ønskelige forandringer 


som strakte seg omtrent til 
Batteriveita, 


Omgivelser 




positive 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering ^ 
Miljøvurdering 6 




Prioritering Q 




Dato 3.4.1975 
Sign L.F. 



Gate 



Hospital sl okka n 



12 



Eldre bilder 



Foto 



Gatebilde fra krysset 
Batterigt. E. Olsen TIIF 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
lor bevaring? 



Fremtidige planar 
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ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 






oeiegneise 






Eier 1970 






Takst kr. 


40 000 Areal tomt 1 75"»*. bygninger 


m' 


Bruk 


bolig 




Oppfart 


tidligst senest 


omkring 


KJtNI 




Siste brann 


Tidligere branner 




Byggherre 




Oppr. bruk bolig 


Arkitekt 






Plantype I 


-romsplan, sideport. Oppr. 3-romsplan 


Hovedmål 


9x8 


0 

Etasjer 


Grunnmur 


Stein 


Kjeller under bygninger untatt 


Vegger 


Tømmer/mur 


port . 






2,2 m . dyp 


Tak 


Sea tak, skifer 




Eksteriør 


Frodig 1900- talls fasade m 


. rik inndeling» 




Tympanof el ts over vinduer. Vinduer m. hele 




ruter. Port med sirkulære overlys. 


i nter lør 






Gårdsplass, 






Uthus 






Ombygging 


Kraftig ombygging. Påbygd i bredden og forhøyet 




Nye vegger i mur 






- 2. etg. ominnredet 






1943 WC i begge etasjer 






1961 Dusj i 2. etg. 





Tegninger, oppmålinger 



1900 Planer, snitt, gl. fasade BA 
19^0 SPA 

19^3 Plan 1. og 2. etg. snitt BA 



Tegn. 
enkel 


19OO viser typisk liten, 
bygård. 


Ønskelige fo dringer 








Omgivelser 








positive 








Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 


A 
B 
B 
B 






Priori»ering 


C 






Dato 3.4.1975 

Sign L . V . J 



Gate 



Hospitalslokkan 



13 



II. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige plener 



Plan 1. etg. 1900 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalslokkan nr. 14 

Betegnelse 


Eier 1970 Sliper, Gudrun 

Talrftt Lrr OA (\C\C\ Amal Inmi 1 fi ^ m ? hvaninaer 
laKSi Kr. m UUU mtcoi lOml i w«j m , oyyiiinyoi 

Bruk 


m' 


Oppfart tidligst senest 


omkring 


HJCMT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk bolig 


piantype 4-romsplan 




Hovedmål 9 X 6,5 


Etasjer 2 


Grunnmur pUSSet 

vegger tommer, liggende faspanel 


Kjeller 


Tak Saltak, tegl, gesimskasse 




Eksterier Jevnt fordelte T-postvinduer , profilert omramming, over- 
bord på rikt profilerte konsoller. Tympanonf elt over port, 
kannelert portomramming med "joniske" kapiteler. 

Interiør 


Gårdsplass, 
Uthus 




ombygging -| g 0 l Svalgang mot gården erstattet med murvegg. 
Nytt f asadeutstyr. 


Tegninger, oppmålinger 

1901 plan 1. og 2. etg., anitt, 
1940 SPA 


fasade. BA 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 3.4.75 
Sign L.F. 



Gate Hospitalslbkkan 


nr. 14 


Eldre bilder 


Foto 




Gatebilde fra krysset Batteri- 




gt. E. Olsen, THF. 



Litteratur 



II. 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Hospitalsløkkan n 


r. 15 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Eidem, Hermann 

^2 000 Areal tomt 1 r 0 m'. bygninger 

butikk, bolig 


m ! 


Oppfart 


tidligst 


senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 




.NIAIt 


Byggherre 
Arkitekt 






Oppr. bruk bolig 


Plantype 


3-romsplan, sideport 






Hovedmål 


9 x 5,5 




Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


pussgt mur 

Tømmer, liggende panel 
Saltak, tegl 




Kjeller under hovedhus, 
unntatt port 
1,7 m . dyp 


Eksteriør 


Skjemmende modernisert 






Interiør 








Gardsplass, 
Uthus 






Ombygging 


1937 Vinduer og port 

Nye trapper. 
196? Butikk innredet 


skiftet. Grue fjernet, nye pijjci 
1. etg. 


Tegninger, 


oppmålinger 

193/ planer, 
1967 plan 1. 


snitt, fasader BA 
etg. fasade BA 








Ønskelige forandringer 








Omgivelser 

positive 




■ 




Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 








Dato 3.^.1975 
Sign L.F. 



Hospitalslokkan 



11 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
(or bevaring? 

Fremtidige planer 








ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalslokkan nr. 16 

Betegnelse 


Eier 1970 Fossum, Per 

Takst kr 20.000 Areal tomt 1 22 m ! bvqninaer 

Bruk Bolig 


m' 


Opptart tidligst senest 


omkring 1 780 ? 


KJEHT 

Siste brann Tidligere branner 


«NIA! 7 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


piantype Opprinnelig svalgangshus 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur pusset mur 

vegger tommer, st. panel 


Kjeller hvelvet 


Tak Saltak, teglpanner, gesimskasse 





Eksterier Jevnt fordelte 2-f agsbinduer m. 1 tverrspross. Kraftig 
profilert omramming med overbord på utskårne vulster. Port m. 
flat pilasteromramming , overlysfelt, kraftige vulster som bærer 
interiar overstykke. 



Gårdsplass, hellelagt, brostein 

Uthus 

Ombygging 

1881 "Endel Forandringer". 



Tegninger, oppmålinger 

1940 SPA 



Iflg. tradisjon oppfort ca. 
1860 (SPA) 

Svalgang og vindusoverdekninger 
tyder pa at huset er fra slut- 
tens av 1700-årene. 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Priori'ering C 



Dato 
Sign 



3.4.75 

L.F. 



Gate Hospitalslokkan 


nr. 16 




Eldre bilder 


Foto 






Gat pbi 1 åp 


fra Icrv^^pt Ra + + f>Tici+ 

i x ø m y 3 åe i u a i- l c x xy u 




E. Olsen. 


THF 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 



Fremtidige planer 









EJNirs^. B- toa<. 
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i) 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalslokkan nr. 17 

Betegnelse 


Eier 1970 Saksvikrbnni ng , Kåre 

Takst kr 25. 000 Areal tomt 178 m 2 bygninger 

i cj r\ j * rv i . — w W W w 9 * ■ w< tvil * » ' g j ■ i ■ • ■ v. 

Bruk bolig 


Hl' 


Oppfart tidligst senest 


omkring 


KJ£NI 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 

Bolig 


Plantype 




Hovedmål 10 X 6 


Etasjer 2 


Grunnmur pusset 

vegger tommer, ligg. faspanel 


Kjeller under huset unntatt 
port, 2 m dyp. 


Tak 

Saltak, skifer 




Eksteriør Jevnt fordelte T-postvinduer, profilert omramming, over- 
bord på konsoller. 


Interiør 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 

1911 Fullstendig ombygging. Etas jehoydene okt kraftig. 

Fint empirehus med velkomponert fasade ddelagt. 
1940 Nytt trappehus. Bad i 2. et. Ikke utfort 

2 WC i kjeller. 


Tegninger, oppmålinger 

1911 planer, snitt, fasade. BA 
1940 planer, snitt, fasade. BA 
1940 SPA 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering C 




Priori'ering 




Dato 3.4.75 
Sign L.F. 



Gat « Hospitalslokkan 


nr. 17 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 




Til hinder 




tor bevaring? 




Fremtidige planer 











ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalslokkan nr. 18 
Betegnelse 


Eieng7o Neumann, Aasta 

Taket kr *3S nnn Ar»nl »~ m t 1 1 r -\ m ? Hwrininrir>r 
1 aKSI Kr. • UUU «reol lOmi 1 1 — ' m. oyyninyer 

Bruk Forretning, bolig 


rn' 


Oppført tidligst senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 12x6+4x5 


Etasjer 2 


Grunnmur pUSSet mur 

vegger tommer, st. panel, novkasser 


Kjeller 


Tak Saltak, brukket, teglpanner 




Eksterier 2-f ag sbi nduer i 2. etasje, 1 spross i hv. fag, flat om- 
ramming. 1. etasje med forskj. typer vinduer, profilert om- 
ramming ca. 1870. 

interier Delvis modernisert. Enkelte eldre dorer. 


Gardsplass, 
Uthus 




Ombygging 

1873 - 

- Butikk antakelig innredet i tidl. leilighet. 
1926 Butikk utvidet. Inngang og trapp flyttet fra midt 

på fasaden til nabovegg ost. Fasadeutstyr uendret. 
1967 Bad og WC. 


Tegninger, oppmålinger 

1926 Plan 1. og 2. et. Snitt, fasade. BA 
1940 SPA 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurderlng B 
Miljøvurdering B 




Priorl'ering 




Dato 3.4.75 
Sign L.F. 



«■«• Hospitalslokkan 



nr. -18 



Eldre bilder 



Foto 



Gatebilde fra krysset Batterigt 
E. Olsen. THF 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremt idig* planer 




2.. eM< 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalsløkkan nr. 19 
Betegnelse 


Eier 1970 HaugEtn, Inga 

Takst kr. 1 8 000 Areal tomt 1 50 rn', bygninger 

B ' uk Bolle 


m' 


Oppfort tidligst senest 


omkring 


KJCNT 

Siste brann Tidligere branner 


«NI«U 


Byggherre 

A »!#•» a Lr • 

ArKiteKi 


Oppr. bruk 


Piantype 3-romsplan, sideport. 




Hovedmål 9x5,5 


Etasjer 2 


Grunnmur pusset 

Vegger tømmer, st. panel 


Kjeller 


Tak Saltak, tegl. 




Eksteriør Jevnt fordelte 2-fags vinduer 
Flat omramming 


Interiør 




Gardsplass, 
Uthus 




Ombygging 1956 Ny pipe. w.c.i begge etasjer. 


Tegninger, oppmalinger 19^0 SPA 

1956 plan 1. og 2. etasje. BA 




Ønskelige forandringer 




■ — 

Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand r 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 3-^.75. 
Sign L.F. 



Gate 



Hospitalsløkkan 19 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalsløkkan nr. 2 1 
Betegnelse 


Eier 1970 Linge, Ragna og ZMagnar 
Takst kr. 22{)00 Areal tomt 1 55nV. bygninger 
Bruk 


rn 2 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


«NIAll 


Byggherre 
ArKiieKi 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur pusset 

Vegger tømmer, st. panel 


Kjeller 

delvis 


Tak Sal tak, tegl. 




Eksterier Jevnt fordelte 2-f ags-vinduer 


flat omramming. 


Interiør 




Gardsplass, 
Uthus 




Ombygging 




1969 w.c. i bakbygningen. 




Tegninger, oppmalinger 

før 1926 Oppmålt av elever ved Trondheim Tek.Mellomskol< 
ved Claus Hjelte. Planer, snitt, fasade 1:50. 
19^0 SPA. 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 8.4.1975 
Sign L.F. 



Gate 



Hospitalslokkan 



21 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Hospitalsløkkan nr. 23 






Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Amund Braaten 
28 000 Areal tomt 109 m ' bygninger 

Bolig 






Oppfart 


tidligst senest 


omkrin) 


1 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




åNTAII 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 


oppr. svalgangshus, 






Hovedmål 




Etasjer 2 




Grunnmur 
Vegger 


forblendet 
tømmer, st. panel 


Kjeller 




Tak 


Saltak, tegl. 






Eksteriør 


Systematisk fasade mot gt. Midtinngang, nå 
T-post vinduer. 


gjenkledd. 


Interiør 








Gardsplass, 
Uthus 


bind. verk, st. panel. 






Ombygging 


1862 






Tegninger, oppmålinger 19^0 SPA 




Ingen opplysninger i BA 


Ønskelige forandringer 






Omgivelser 






Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 


B 
B 
B 
B 






Prioritering 


C 






Dato 3. 2 *. 1975. 
Sign L . F . 



Gate 



Hospitalslokkan 



23 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Framtidig* planar 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalslokkan n r. 25 

Betegnelse 


Eier 1970 Sivertsen, Svein 

Takst kr 25 . 000 Areal tomt 1 05 m' bygninger 

Bruk bolig 


m' 


Oppfart tidligst senest 


omkring 


KJEMI 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk bolig 


Plantype 




Hovedmål 9,5 X 5,5 


Etasjer 2 


Grunnmur Delvis forblendet 
vegger Tommer, st. panel 


Kjeller 


Tak Saltak, tegl, gesimskasse 




Eksterior Novkasser, relativt små vinduer, 2-fags, profilert 
omramming. Port gjenkledd. 


Interior 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 




1966 Bad med WC i tidligere kjdkken, 1. et. 


Tegninger, oppmålinger 

1940 SPA 

1961 plan 1. og 2. et., snitt. BA 
1966 - ■ - 




Ønskelige torandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 




Prioritering q 




Dato 
Sign 



Gate Hospitalslokkan 



25 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 










ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalsldkkan nr. 27 

Betegnelse 


Eier 1970 Olsen, Leif Normann 

Takst kr 26. 000 Areal tomt 159 m' bvqninger 

Bruk bolig 




Oppført tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk bolig 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur pUSSet mur 

vegger tommer, st. panel 


Kjeller 

Delvis 


Tak Saltak, teglpanner 




Eksterier Fasaden inndelt med novkasser. 2-f agsvinduer m. 1 tverr- 
spross. Nyere omramming. (Vinduer har blitt utvidet i bredden.) 


Interiør 




Gardsplass, 
Uthus 




Ombygging 


Tegninger, oppmålinger 

1940 SPA 




ønskelige forandringer 


Ingen oppi. i BA 






Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitøkturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 3.4.75 
Sign L.F. 



Gate Hospitalslokkan 



nr. 27 



II. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidig* planer 



1811, 30. nov. Ant. nr. 27 

Hospitalsldkken, syd. 

Peder Pedersen Bergs af nye opbygt huus, befundet at være 
af folgende wærd: 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalslokkan nr. 29 

Betegnelse 


Eier 1970 Trondh jerns Hospital 

Takst kr 10. 000 Areal tomt 1 1 7 m : bvaninaer 

Bruk ubebodd 




Oppført tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk bolig 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 1 


Grunnmur pusset gråstein 
vegger tommer, st. panel 


Kjeller 


Tak Saltak, tegl 




Eksterier 2-fagsvinder m. flat områ mm ing , profilert, nyere panel, 
dorer ca. 1890. 


Interiør 




Gardsplass, 
Uthus 




Ombygging 




Tegninger, oppmålinger 

1940 SPA 


Ingen oppi. i BA 

I svært dårlig forfatning 


Ønskelige forandringer 




Omgivelser positive 




Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitøkturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 3.4.75 
Sign L.F. 



Gate Hospitalslokkan 



Eldre bilder 



nr. 29 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidig* planer 



Rivingssoknad avslått 1972 






[jo 




r -I 


ir 

'V j 






_ <! .cr I 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Hospitalslokkan 

Betegnelse 


nr. 31 




Eier 1970 Ulseth, Arvid 

Takst kr. 11 . 000 Areal tomt 75 m! 
Bruk Bolig 


bygninger 


rn' 


Oppfart 1810 * tidligst 


senest 


omkring 


KJtHI 

Siste brann Tidligere branner 






Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk bolig 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 1 



Grunnmur pUSSet mur 

vegger tommer, st. panel 
Tak Saltak, teglpanner 



Kjeller 



Eksteriør Svært enkel fasade m. 2-f agsvinduer, 1 tverrspross, 
flat omramming. Profilert nyere panel. 

Interiør 

Gardsplass, 
Uthus 



Ombygging 

1872 - 

1962 Vegg i 2. etg. flyttet. ? 

1969 Tilbygg mot gårdsplass for vindfang, dusj og WC. 
Uthus revet. 



Tegninger, oppmålinger 

1940 SPA 



* Iflg. inskripsjon på tømmer- 
vegg. 


Ønskelige forandringer 




Omgivelser positive 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 3.4.75 
Sign L.F. 



^ Hospitalslokkan 


nr 31 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 

• 


Tidligere bygning 




brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 

* • 


Reguleringsplan 




Til hinder 




tor bevaring? 





Fremtidige planer 




31 t 

r rn j 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalslokkan nr. 33 

Betegnelse 


Eier 1970 Moller, Arne 

Takst kr 14. 000 Areal tomt 80 m ! bvaninaer 

B' uk Bolig 




Oppført tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk bolig 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur pusset mur 

vegger tommer, st. panel 


Kjeller 


Tak Saltak, eternitplater 




Eksteriør Modernisert, med nye kvadratiske vinduer, hele ruter. 
Beiset uhdvlet panel. 


interier Modernisert 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 


Tegninger, oppmålinger 




1940 SPA 




Ingen oppi. i BA 


Ønskelige forandringer 

Bor males 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering C 




Prioritering 




Dato 3.4.75 
Sign L.F. 



Gate Hospitalslokkan 



33 



II. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TM hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalslbkkan nr. 35 

Betegnelse 


Eier 1970 Kristiansen, Jenny 

Takst kr 18. OOO Areal tomt 1 1 2 m' bvaninaer 

Bruk Bolig 




Oppført tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


•N1AI1 


Byggherre 


Oppr. bruk 


Plantype 4-rOITiSplan 




Hovedmål 11,5 X 6,5 


Etasjer 2 


Grunnmur pUSSet 

vegger tommer, st. panel 


Kjeller 


^ Saltak, tegl 




Eksterier Jevnt fordelte 2-f agsvinduer, i 
Spor av diverse endringer. 


: latt profilert omramming. 


Interier 




Gårdsplass, heller, betong. 

uthus Bindingsverk, st. panel. 




Ombygging 

1885 Portrom flyttet til nabovegg i vest, erstattet med 

dor og vindu. Gl. gatedbr erstattet med vindu. 
1936 Butikklokale innredet til f latbrbdbakeri . 
1941 Vaskerom og WC i uthus. 


Tegninger, oppmålinger 

1940 SPA 


Dårlig vedlikehold spesielt 
synlig mot gårdsplass. 


Ønskelige forandringer 

Vedlikehold 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 3.4.75 
Sign L.F. 



Gate Hospitalslokkan 



35 



II. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalsldkkan nr. 37 

Betegnelse 


Eier 1970 Johansen, Valborg 

Tatrct br 1 R finn Ar»nl ti-imt f~l R m 2 hvoninapr 

Bruk Bolig 


m 2 


Oppfart tidligst senest 


omkring 


KJCHT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk bolig 


Plantype 




Hovedmål 8x4, 5 + 3x3 


Etasjer 2 


Grunnmur lorDienaet In» SKiier 
vegger tommer, platekledning 


Kjeller j 3 


Tak Saltak, tegl 




Eksterier Oodermisert. Jevnt fordelte 2- 


fagsvinduer. 


Interier 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 

1900 Foreslått forandring ikke tillatt. (Forhdyelse av 
bygningen, nye T-post-vinder , hel overdekking av 
gardsplass . ) 


Tegninger, oppmålinger 




1900 plan 1. og 2. etg», snitt, 
1940 SPA 


fasader. BA 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering C 




Priori'ering 




Dato 3.4.75 
Sign L.F. 



Gate Hospitalslbkkan nr. 37 



Eldre bilder 


Foto 




• 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalslokkan 

Betegnelse 


nr. 39 






Eier 1970 Grimsdal, Agnes 

Takst kr. 35 . 000 Areal tomt 1 07 

Bruk Bolig 


m' bygninger 


m' 




Oppført tidligst 


senest 


omkring 




KJEMT 

Siste brann Tidligere bran 


ner 






Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk bolig 




piantype 4-romsplan 








Hovedmål 7 X 6,5 




Etasjer 2 




Grunnmur pusset mur 

vegger tommer, st. panel 




Kjeiier under hele 
(vest ) . 


huset 


Tak Saltak, papp 









Eksterier Nye vinduer, m. hele ruter. Delvis eldre omramming 
delvis lappverk. 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



Ombygging 

1964 Ny trapp. WC i 1. etg., bad med WC i 2. etg. 



Tegninger, oppmålinger 

1940 SPA 

1964 planer, snitt, fasader. BA 





Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitøkturvurdering C 
Miljøvurdering 




Priori»ering 




Dato 3.4.75 
Sign L.F. 



Gate Hospitalslbkkan 


nr 39 


Eldre bilder 


Foto 




• 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Hospitalslbkkan nr. 41 

Betegnelse 


Eier 1970 E. Ekker A/S 

Takst kr. 18* 000 Areal tomt 75 rn', bygninger 

Bruk Bolig 


m' 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJtNT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk bolig 


Plantype 3-TOmSplan 




Hovedmål 


Etasjer 1 + loftsetasje 


Grunnmur forblendet m. skifer 
vegger tommer, st. panel 


Kjeller under dstre del 
1 ,8 m dyp 


Tak Saltak m. diverse utbygg. 
Teglpanner 




E ksteriør 

Delvis modernisert. Nyere profilert panel, nye vinduer, 
2- og 3-fags. 


Interiør 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 

1864 - 
1878 - 

1938 Tilbygg entre og trappehus mot gården. Pipe skiftet. 
1956 Vindusapninger forandret. WC. Nytt tak på boder 

mot vest. 
1964 Dusj i kjelleren. 


Tegninger, oppmålinger 

1937 planer, snitt, fasader, (forandring ikke utfort) BA 
1940 SPA 

1953 planer, snitt, fasader. BA 
1956 plan 1. etg., fasader. BA 




Ønskelige torandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 3.4.75 
Sign L.F. 



<*«»««» Hospitalslokkan 


nr. 4") 






Eldre bilder 


Foto 




■ 


Litteratur 


Kilder 




» 




Tidligere bygning 








brent/revet 








Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 








Til hinder 








for bevaring? 








Fremtidige planer 











